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Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. 


AANKONDIGING 


Bij exploot van 15 april 2016 heb ik, Frederik Marinus Johannes Poot, belastingdeurwaarder te Amster¬ 
dam, kantoorhoudende aldaar aan de Kingsfordweg 1, op verzoek van de Ontvanger van de Belasting¬ 
dienst Amsterdam, in deze domicilie kiezende op het kantoor van mij, belastingdeurwaarder, 

BETEKEND 

aan K.E. Ploeger, geboortedatum 30-01-1978, thans zonder bekende woon- of verblijfplaats binnen en 
buiten Nederland, een dwangbevel met bevel om onmiddellijk te betalen het bedrag als daarin breder 
omschreven, alsmede de kosten van vervolging en de interest. Bij gebreke van betaling zal worden 
overgegaan tot executoriale maatregelen tegen zijn/haar roerende en onroerende zaken en/of anderszins. 

Afschrift van het exploot kan worden verkregen op mijn kantoor te Amsterdam, Kingsfordweg 1. 

De belastingdeurwaarder, 

F.M.J. Poot 
Belastingdienst 
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